Za dusze S. p. 


Aleksandra Mireckiego 


Inżyniera-budowniczego, 
Sybiraka z r. 1816, 
zmarłego dnia 80 Marca 1897 r. w Warszawie 


odprawionem będzie 


w Piatek dnia Y Kwietnia b, r. % eodzinie 9 rano w kościele 00. Kapucynów 
NABOZENS TWO ZALDBNE 


na które rodzina, koledzy i przyjaciele Zmarlego zapraszaja. 


